сар Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 1 


4.0L Gasoline Engine , CWUB,CWUC 
From September 2015 
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No. 120/ 2 


Battery, Battery Monitoring Control Module, Battery 
Interrupt Igniter, Terminal 30 Wire Junction 


A 
J234 
J367 
J500 
N253 
5131 


Battery 

Airbag Control Module 

Battery Monitoring Control Module 
Power Steering Control Module 

Battery Interrupt Igniter, Near the Battery 
Safety Fuse 1 

Safety Fuse 2 

Safety Fuse 3 

1-Pin Connector, On the Left Front of the Vehicle Floor 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

Terminal 30 Wire Junction 

100-Pin Connector 


| Ground Connection near Starter Battery 
| Positive Connection 2 (30) (in Main Wiring Harness) 
) Positive Connection 1 (30a) (in Main Wiring Harness) 


| LIN Bus Connection 5 (in Main Wiring Harness) 


\ Positive Connection (30) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
j) Harness) 


Main Fuse Carrier in the Right Rear Luggage Compartment, at 
the Battery 
Flat Conductor 
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шю Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 3 


Starter, Generator, Terminal 30 Wire Junction 


B Starter 
C Generator 
C1 Voltage Regulator 
S42 Radiator Fan Fuse 
S104 Radiator Fan Second Speed Fuse 
TV2 Terminal 30 Wire Junction 
T2  2-Pin Connector 
T5 5-Ріп Connector, In the Center Plenum Chamber 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
U6 Battery Jump Start Terminal 


(D210) Connection 50 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


ws =" white 
Sw = black 
ro = red 
rt = red 
br - brown 
gn - green 
bl = blue 
gr - grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Or = огапде 
MATIAN] rs = pink 
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Wiring Diagram 
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| 
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Ј695 


38 
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© 
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vi 

ge 
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"n m n n mn m m m nu и 


No. 120/ 4 


Starter Relay, Terminal 15 Power Supply Relay, Starter 
Relay 2 


J53 
J329 
J695 

ST1 
SB1 

ST2 
SB6 
5В7 
5В15 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Starter Relay 

Terminal 15 Power Supply Relay 
Starter Relay 2 

Fuse Panel 1 

Fuse 1 (On Fuse Panel B) 

Fuse Panel 2 

Fuse 6 (On Fuse Panel B) 

Fuse 7 (On Fuse Panel B) 

Fuse 15 (On Fuse Panel B) 
Fuse 16 (On Fuse Panel B) 
17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 


) Positive Connection 1 (15a) (in Engine Pre-Wiring Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
For RHD Vehicles 
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жы Audi Аб Wiring Diagram 
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No. 120/ 5 


J Harness) 


Fuse Panel A 
SA Fuse Panel A 
SA1 Fuse 1 (On Fuse Panel А) 
SA2 Fuse 2 (Оп Fuse Panel А) 
SA3 Fuse 3 (On Fuse Panel А) 
SA4 Fuse 4 (On Fuse Panel A) 
SA5 Fuse 5 (On Fuse Panel A) 
SA6 Fuse 6 (On Fuse Panel А) 
5А7 Fuse 7 (On Fuse Panel А) 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
m 1) Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment 
M. / Wiring Harness) 
D 182 Connection 3 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
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шю Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 6 


Fuse Panel A 
J532 Voltage Stabilizer 


N509 Transmission Fluid Cooling Valve 
SA Fuse Panel A 
2.5 SA9 Fuse 9 (On Fuse Panel A) 
5А11 Fuse 11 (On Fuse Panel А) 


) 1 4 SA12 Fuse 12 (On Fuse Panel А) 
л ———= 5А13 Fuse 13 (On Fuse Panel А) 
SA14 Fuse 14 (On Fuse Panel A) 


SA15 Fuse 15 (On Fuse Panel A) 

SA16 Fuse 16 (On Fuse Panel A) 

SA17 Fuse 17 (On Fuse Panel A) 

T17b 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber Е-Вох Connector 
Station, Red 


Г Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment 
D51 Li 
psi M. / Wiring Harness) 
(D1 16 Connection 14 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
NB, 
Y sw wd тр id (D127 Connection 25 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
E 
1, 1. i (Б 618) Connection 2 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
« . 4 Harness) 
| 5А9 ts SA11 В SA12 Г: SA13 ш SA14 Шш $А15 |. SA16 E SA17 = 
D1 82) Connection 3 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Ч 27 Harness) 
^ For Vehicles with Start/Stop System 
*2 Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
0.35 0.35 
rt/sw sw/vi » 
46) 
rsw 
E 0.35 0.35 10 
rugn sw/vi ge/sw аА ones 
035 al 25 2s ws = white 
“a a d di sw = black 
ro = red 
rtt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
1532 N509 li = lilac 
қ 2 vi = lilac 
де = yellow 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ог = orange 
[3XT-D00 83 1 rs = pink 
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J519 


32a 32a 
ns 127 


0.35 
br/bl 


| 


6.0 40 
п п 


15 1.5 
ter rUgr 


1 5 5 2 
40 
sw 
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10 40 0.35 0.35 0.35 
rUgr rt br/sw br/bl gn/vi 
25 10 
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T2bg T2bg 
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No. 120/ 7 


Engine Coolant Level Sensor, Motronic Engine Control 
Module Power Supply Relay, Vehicle Electrical System 
Control Module, Engine Component Power Supply Relay 


G32 
J271 
J519 
J757 
T2bg 
T32a 


Engine Coolant Level Sensor 

Моігопіс Engine Control Module Power Supply Relay 
Vehicle Electrical System Control Module 

Engine Component Power Supply Relay 

2-Pin Connector 

32-Pin Connector 


} Sensor Ground Connection 1 (in Main Wiring Harness) 
Terminal 30 Threaded Connection (On E-Box) 


Positive Connection 2 (30a) (in Main Wiring Harness) 


\ Positive Connection 2 (30) (in Engine/Motor Compartment 
\ 4 Wiring Harness) 


Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
\ Positive Connection 3 (30) (in Engine/Motor Compartment 


Wiring Harness) 


ш Ке!ау and Fuse Panel in the Plenum Chamber Е-Вох 
*2 Threaded Connection in the Plenum Chamber Е-Вох 
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Suppressor, Engine/Motor Control Module 


C24  Suppressor 
J623 Епдіпе/Моіог Control Module 


T91 91-Ріп Connector, Black 
тә! ті yo тп Y» Y» “ы ( 13 ) Ground Connection in Engine/Motor Compartment, Right 
36 \ Ground Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
_/ Harness) 
(4 3 4) Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
25 25 25 \ . Harness) 
br/bl br/bl br/bl = 
(363 ) Ground Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
25 \ ^ Harness) 


(645 | Ground Connection 1 on Bulkhead 


( 685 | Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 


(D103 Connection 3 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


C24 
" ЕЗ 035 0.35 0.35 0.5 


| vi/gr sw/bl rt/sw bl/ge 
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ог 
Taxi -i0no8n93 1 rs 
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0.35 
bl/sw 


T17b 


bl/sw 


0.35 0.35 
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T17b Т17а 
8 
0.35 0.35 
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T17i 
8 
0.35 
bl/gn 


| 1328 


104 105 106 


0.35 
bl/sw 


0.35 
rt/sw 


Wiring Diagram 
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Engine/Motor Control Module 


E45 
J393 
J527 
J623 
T17a 


T17b 
T17i 


T32g 
T91 


E26 ) Fuel Injection Wiring Harness) 


\ 


*2 
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Cruise Control Switch 

Comfort System Central Control Module 

Steering Column Electronics Control Module 

Engine/Motor Control Module 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
32-Pin Connector 

91-Pin Connector, Black 


Selector Lever P/N Position Connection (in Motronic Multiform 


For Vehicles with Cruise Control System 
For RHD Vehicles 
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Je23 
105 105 105 105 
193 nm 70 /94 
0.5 2.5 0.5 2.5 0.5 2.5 0.5 2.5 
bl/ge ruge vi/rt п/де gn/gr rUge vi/gr гире 
2.5 
ruge 
лы Tib T4c E^ yas 
j^ М 2 9 №127 2 М291 A N292 
im x T me 
25 ws 
br 
Sw 
ro 
rt 
br 


gr 
v 
vi 
Q O Q Q Q ө O Q ge 
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No. 120/ 10 


Engine/Motor Control Module, Ignition Coil 1 with Power 
Output Stage, Spark Plug Connectors, Spark Plugs 


J623 
N70 
N127 
N291 
N292 
P 
Q 
T4a 
T4b 
T4c 
T4d 
т1 05 


(317 17) 


Engine/Motor Control Module 


Ignition Coil 1 with Power Output Stage 
Ignition Coil 2 with Power Output Stage 
Ignition Coil 3 with Power Output Stage 
Ignition Coil 4 with Power Output Stage 


Spark Plug Connectors 
Spark Plugs 

4-Pin Connector, Black 
4-Pin Connector, Black 
4-Pin Connector, Black 
4-Pin Connector, Black 


105-Pin Connector, Black 


Ground Connection 7 (in Engine/Motor Compartment Wiring 


Harness) 


e Ground Connection 1 on Cylinder Head 
| Ground Connection 2 оп Cylinder Head 
| Ground Connection 3 on Cylinder Head 
y Ground Connection 4 on Cylinder Head 


| Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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105 ¥frios 
72 Ы 192 пз 
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No. 120/ 11 


Engine/Motor Control Module, Ignition Coil 5 with Power 
Output Stage, Spark Plug Connectors, Spark Plugs 


J623 
N323 
N324 
N325 
N326 
P 
О 
T4e 
T4f 
T4g 
T4h 
T105 


Engine/Motor Control Module 

Ignition Coil 5 with Power Output Stage 
Ignition Coil 6 with Power Output Stage 
Ignition Coil 7 with Power Output Stage 
Ignition Coil 8 with Power Output Stage 
Spark Plug Connectors 

Spark Plugs 

4-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 


\ Ground Connection 6 (in Engine/Motor Compartment Wiring 


Harness) 


| Ground Connection 5 on Cylinder Head 


| Ground Connection 6 on Cylinder Head 


Ground Connection 7 оп Cylinder Head 


) Ground Connection 8 on Cylinder Head 


Positive Connection 2 (30а) (in Engine/Motor Compartment 
Wiring Harness) 
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141 
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CANT 19019089371 
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No. 120/ 12 


Engine/Motor Control Module, Cylinder 1 Fuel Injector, 
Cylinder 2 Fuel Injector, Cylinder 3 Fuel Injector, Cylinder 
5 Fuel Injector, Cylinder 6 Fuel Injector, Cylinder 8 Fuel 
Injector 


J623 Engine/Motor Control Module 
N30 Cylinder 1 Fuel Injector 
N31 Cylinder 2 Fuel Injector 
N32 Cylinder 3 Fuel Injector 
N83 Cylinder 5 Fuel Injector 
N84 Cylinder 6 Fuel Injector 
N86 Cylinder 8 Fuel Injector 
T2eh 2-Pin Connector 

T2ei 2-Ріп Connector 

T2ek 2-Pin Connector 

T2em 2-Pin Connector 

T2en 2-Pin Connector 

T2ny 2-Pin Connector 

T105 105-Pin Connector, Black 


~N 
(D106) Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


( D108) Connection 6 (іп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


y 
(D1 09) Connection 7 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


white 


brown 
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No. 120/ 13 


Knock Sensor 1, Knock Sensor 2, Manifold Absolute 
Pressure Sensor, Engine/Motor Control Module, Cylinder 


gP Audi Аб Wiring Diagram 


төз 4 Fuel Injector, Cylinder 7 Fuel Injector 
© ) G61 Knock Sensor 1 
105 105 105 әт Yi 91 105 105 105 105 G66 Knock Sensor 2 
"6 (et з (tis ud m no ga m n G71 Manifold Absolute Pressure Sensor 
J623 Епдіпе/Моіог Control Module 


N33 Cylinder 4 Fuel Injector 
N85 Cylinder 7 Fuel Injector 


10 10 
br/bl rt/bl 


L0 015 05 035 0.35 035 0:35 
а/ы ые ws br ge/rt rt/bl gn/vi 
ws = white 
sw = black 
ro = red 
t = red 
T2el та к] a ia T4q T4q Тоа T2mz oe br = brown 
[àx || a4 3 
оп = green 
e TRT Ы = bue 
Em [ee | Ст! gr = grey 
li - Шас 
vi = lilac 
де = yellow 
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ог = orange 
ANT TNT RIA rs = pink 


T2el 
T2mz 
T2na 
T2nx 

T4q 

T91 
7105 


orc 07 


2-Ріп Соппесіог 
2-Ріп Соппесіог 
2-Ріп Соппесіог 
2-Ріп Соппесіог 
4-Ріп Соппесіог 


91-Ріп Соппесіог, Black 
105-Ріп Соппесіог, Black 


Connection 5 (іп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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Accelerator Pedal Position Sensor, Throttle Valve Control 
Module, Engine/Motor Control Module 


J623 
G79 Accelerator Pedal Position Sensor 
® G185 Accelerator Pedal Position Sensor 2 
1 1 І 91 91 1 105 Wi Y/rios 105 105 105 G186 EPC Throttle Drive 
(83 /81 /82 165 164 166 /88 | /102 /60 16 142 G187 EPC Throttle Drive Angle Sensor 1 
G188 EPC Throttle Drive Angle Sensor 2 
1 J338 Throttle Valve Control Module 
I J623 Engine/Motor Control Module 
T6af 6-Pin Connector 
П Тбо 6-Ріп Соппесіог, Black 
| T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber Е-Вох Connector 
035 035 035 035 035 035 10 10 05 Е Station, White 
gelvi ы/а ge/bl br gríge 277 rt briws ws ай T17h 17-Ріп Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 
T91 91-Ріп Connector, Black 
JI T105 105-Pin Connector, Black 
T 
T17a 17a 17a 17a T17a T17a | 
4 6 5 1 
lI 
Proteged by qpsyright. éaxspying ё )rivatqy 95 commpssial рип вес, in їп or in | |hole, is lot 
pergalved unl pret authores d D i. of bé! A 35 not Buarante ql г ег n ер; 
w respec Во the сс есіпеѕ: inforr on in tl Jocum int. C ш by ДОАО 
T17h T17h T17h T17h T17h T17h ll 
4 6 5 1 ' 
I-A 4з ч» чы и ws = white 
zi T oe ғ | өм - black 
i ro = red 
Тбо Тбо Тбо T6o Тбо Тбо rt = red 
2 3 ʻi /6 15 л тоаг Дт баѓ ДЕ та гоа таг br = brown 
m a —À gn - green 
[Sg == = = с сады 
G79 Giss С186 Gis7 Giss 4 = Fed 
i = Ji 
vi = lilac 
ge = yellow 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 or = orange 
Гата rs = pink 
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No. 120/ 15 


Engine Coolant Temperature Sensor, Engine Coolant 
Temperature Sensor on Radiator Outlet, Knock Sensor 3, 


ШУ Audi Аб Wiring Diagram 


јез Knock Sensor 4, Oil Temperature Sensor 2, Engine 
( ® Temperature Control Sensor, Engine/Motor Control 
105 “Үг105 105 105 ү 105 1 105 105 Module 
rs I? т 198 197 /84 12 105 156 
G62 Engine Coolant Temperature Sensor 
| 
| G83 Engine Coolant Temperature Sensor on Radiator Outlet 
|| G198 Knock Sensor 3 
І | 6199 Knock Sensor 4 
[| G664 Ой Temperature Sensor 2 
' JI G694 Engine Temperature Control Sensor 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 J623 Engine/Motor Control Module 
gnirt gniws gr/ws grirt gn/ws gn/rt rt/bl gnirt sw/bl T2eo 2-Pin Connector 
| P T2f 2-Ріп Connector 
| ak ^s AUO kaa Wai T2gc 2-Pin Connector 
I m - р nili atn in thie de rant 4 T2nw 2-Pin Connector 
| ! | Т2п2 2-Рїп Connector 
[| | T3by 3-Ріп Connector 
I y I T91 91-Ріп Connector, Black 
| Т105 105-Ріп Соппесіог, Black 
| І | f. ты Sensor Ground Connection (іп Engine/Motor Compartment 
[| | | Тос айы мо Ры ir] Wiring Harness) 
1 | Еа isi Ea es EJ МЕЗ 
| | | Свз таге Тт? Ир ү 
y 
M | i | ] | | 
1 4 ' | [ [| | 
1 | ү! [ [ I 
| | | | | | 
| 0.35 0.35 0.35 0.35 
[| | | gn/ws gn/ws gn/ws gn/ws 
[] 
E р! | | i 
|! ү |! | | н 
|| | ' { i | | 
l ! li l [ I ! ws = white 
| | ' | | | || sw = ik 
| fro = г 
І po! 1 | i к 
T3by Ар» m T2nz | Il | | br = brown 
| М ^ é é gn - green 
©) Wo Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
183 184 185 186 187 188 189 190 192 193 194 195 196 or = orange 
CANT 190150893 rs = pink 
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105 105 


105 


/104 /58 141 
0.35 | 0.35 0.35 
а/ы rt/bl bl/gr 

0.35 
| 
0.35 
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ккк кык. 


197 198 199 200 


Ts С609 ү" Gsi2 V G410 "a G336 " 
\ | i | І 
! | і ! ! 

| | U П 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
gn/ws gniws gniws gn/ws gn/ws 
| 

| 1 | | || 
І І I ! 
| І І [l ! 
i І I I І 
i || І I ! 
[| | i І І 
| І І I ! 


105 105 105 
183 157 Dau 82 
i 
1 
и 
В 
0.35 0.35 0.35 
rt/bl gn/rt u вип 
0.35 
ws/gn 
I 
| 
0.35 L| 
bl/gr 
E 
T3f hi. T3k T3k 
3 1 2 1 


201 202 203 204 205 


206 


Wiring Diagram 


207 208 209 210 
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No. 120/ 16 


Charge Air Pressure Sensor, Intake Manifold Runner 
Position Sensor, Low Fuel Pressure Sensor, Intake 
Manifold Runner Position Sensor 2, Secondary Air 
Injection Sensor 1, Engine Cover Temperature Sensor, 
Engine/Motor Control Module 


G31 
G336 
G410 
G512 
G609 
G765 
J623 
T20c 

T3f 

T3h 

T3i 

T3k 
T4ev 
T105 


Charge Air Pressure Sensor 

Intake Manifold Runner Position Sensor 
Low Fuel Pressure Sensor 

Intake Manifold Runner Position Sensor 2 
Secondary Air Injection Sensor 1 
Engine Cover Temperature Sensor 
Engine/Motor Control Module 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

4-Pin Connector 

105-Pin Connector, Black 


\ Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
/ Wiring Harness) 


| Connection З (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 


08.2023 


сар Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 17 


Engine Speed Sensor, Camshaft Position Sensor, 
Camshaft Position Sensor 2, Camshaft Position Sensor 3, 


je Camshaft Position Sensor 4, Engine/Motor Control 
& ) Module 
105 105 105 105 105 Yfrios 105 105 G28 Engine Speed Sensor 
ES © " ІШ z (^ in іі G40 Camshaft Position Sensor 
I G163 Camshaft Position Sensor 2 
| | 6300 Camshaft Position Sensor 3 
G301 Camshaft Position Sensor 4 
|| " Ц J623 Епдіпе/Моіог Control Module 
| | ТЗа 3-Ріп Соппесіог 
B T3aa 3-Pin Connector 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 T3d 3-Pin Connector 
gn/vi ы gn/ws 445 035 вип 2" grirt gr/ws T3e 3-Ріп Connector 
sw gn/ws T3z 3-Ріп Connector 
ию — —- H T105 105-Ріп Connector, Black 
ü ! ( 220) Sensor Ground Connection (in Engine Wiring Harness) 
І | L | 2 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 Z N 
bl/gr | bi/gr wsign  wsgn — ws/gn Д |0174 Connection 2 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
E 1 \ A 
T3d 15 M... T3e T3aa |. T3z ді 32 T3a T3a M... Lam 
: : a? - 2 - 2 : | ! 2 3 |0190) Connection 3 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
pal = 
3d G40 3e G163 3aaG301 32 G300 
ГЕЈ B 3 13 
0.35 0.35 0.35 0.35 
rt/bl rt/bl rtbl bl 
ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn - green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 or = orange 
AXINI rs = pink 


08.2023 


шо Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 18 


Intake Air Temperature Sensor, Charge Air Pressure 
Sensor 2, Fuel Pressure Sensor 2, Charge Air Cooler 
i Temperature Sensor 1, Engine/Motor Control Module 


© ) G42 Intake Air Temperature Sensor 


105 1 1 91 T105 105 1 G447 Charge Air Pressure Sensor 2 
6 n ian ы m " M G624 Fuel Pressure Sensor 2 
G763 Charge Air Cooler Temperature Sensor 1 


G764 Charge Air Cooler Temperature Sensor 2 
J623 Епдіпе/Моіог Control Module 
T2lp 2-Pin Connector 
Т2оа 2-Pin Connector 
0.35 0.35 re 0.35 0.35 0.35 T2ob 2-Pin Connector 


T3bz 3-Pin Connector 
ТАП 4-Ріп Connector 
T8ay 8-Ріп Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right 
T8ay yey 
T91 91-Ріп Connector, Black 
T. 


Front 
T105 105-Pin Connector, Black 


0.35 0.35 (316 | Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 


T2lp T20a |рь тай m 3bz I. 
2 2 4 3 3 
EJ Ga ЕЛ G763 EJ G764 Gaa7 Le = | Ge24 


Т21р оа 2ob 4й 3bz 
A n л n n | 


(D141) Connection 5V (in Engine Pre-Wiring Harness) 


0.35 0.35 
sw br 
Тау T8ay 0.35 
6 br 
| ws > white 
035 035 0.35 0.35 0.35 035 sw = black 
br br br br br br ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn - green 
36 Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 or = orange 
KUNI rs = pink 
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105 105 105 105 1 
159 /86 /38 /39 /68 
E Н 
L| 
L| 
0.35 Д 
ы 
L| 
| 
05 05 0.35 
private orgrigenrr | ригрозёъ in part n wliwslgr is 
AG. AUELE AG does not quaffintee or a pt а liat 
rmat n this document pyright by AUC JAG 
L| 
H 
H 
Ц 
T8ay 
qo 
H 
H 
Ц 
L| 
H 
H 
0.35 
ws/gr 
Д 
H 
H 
H 
Tid Tib 
1 1 
F378 F447 
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 


laxi -1?0n100803 


Wiring Diagram 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 120/ 19 


Oil Pressure Switch, Reduced Oil Pressure Switch, Oil 
Pressure Switch, Level 3, Fuel Pressure Sensor, Engine/ 
Motor Control Module, Fuel Metering Valve 


F22 
F378 
F447 
G247 
J623 
N290 
N402 
Tib 
Tid 
Tile 
T20 
T2od 
T3g 
T8ay 


Oil Pressure Switch 

Reduced Oil Pressure Switch 
Oil Pressure Switch, Level 3 
Fuel Pressure Sensor 
Engine/Motor Control Module 
Fuel Metering Valve 

Fuel Metering Valve 2 

1-Pin Connector 

1-Pin Connector 

1-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector 

8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right 
Front 

91-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 


Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 


Connection 10 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 5V (in Engine Pre-Wiring Harness) 
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шо Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 20 


Map Controlled Engine Cooling Thermostat, Engine/Motor 
Control Module, Secondary Air Injection Solenoid Valve, 


es Secondary Air Injection Solenoid Valve 2, Oil Pressure 
( & ) Regulation Valve, Cylinder Head Coolant Valve, Piston 
Gros T Si T 105 105 Cooling Nozzle Control Valve 
[| j4 195 174 152 B /50 
F265 Мар Controlled Engine Cooling Thermostat 
|| J623 Engine/Motor Control Module 
N112 Secondary Air Injection Solenoid Valve 
i N320 Secondary Air Injection Solenoid Valve 2 
[| М428 Oil Pressure Regulation Valve 
10 0.35 10 0.35 10 0.35 N489 Cylinder Head Coolant Valve 
bl/ws brit п sw/ge grirt rubi N522 Piston Cooling Nozzle Control Valve 
| T2gl 2-Ріп Connector 
T2h 2-Ріп Connector 
I твау T2k 2-Ріп Connector 
i T2nk 2-Pin Connector 
T2np 2-Pin Connector 
{ Т2г 2-Ріп Соппесіог 
T8ay 8-Ріп Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right 
i zu Front 
[| T91 91-Ріп Connector, Black 
AD T2np T2gl Tu T2h | T105 105-Ріп Connector, Black 
2 2 2 1 2 1 ит 
ЕС Ми? E Naso F265 ЕС N428 ЕС N320 E №22 (D111) Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
"a ү" ү“ V "n v : 
| [| | | | | 
| І i | І І 
II | | | II | 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 
rt/ws rt/ws rt/ws rUws rt/ws rt/ws 
| | І І І | 
| i | [ bs 
| || i | І 
| 
[ I E I I | ws - white 
| | i l | ' sw = black 
о = г 
[ | н | І өз ewe 
| | E [ [ broy brown 
^ ' ' қ i | Өт bye "green 
ән coppens ‘bide 
ог = (геу 
li - Шас 
vi = lilac 
де = yellow 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Or - orange 
DATIN] rs = pink 
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J623 


Wiring Diagram 


No. 120/ 21 


Engine/Motor Control Module, EVAP Canister Purge 

Regulator Valve 1, Turbocharger Recirculation Valve, 
After-Run Coolant Pump, Engine Coolant Circulation 

Pump 2, Charge Air Cooling Pump 


1 105 T91 105 J623 Engine/Motor Control Module 
n P n = E N80 ЕУАР Canister Purge Regulator Valve 1 
N249 Turbocharger Recirculation Valve 
T2g 2-Ріп Connector 
T2ln 2-Pin Connector 
T3ca 3-Pin Connector 
T3cb 3-Pin Connector 
ТЗІ  3-Pin Connector 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
10 0.5 0.35 Station, White 
bike Wa tod br gn/ge bl/gn T91 91-Pin Connector, Black 
T105 105-Pin Connector, Black 
V51  After-Run Coolant Pump 
V178 Engine Coolant Circulation Pump 2 
V188 Charge Air Cooling Pump 
er Ground Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
\ / Harness) 
е] T үз тэ! 1%” Te Tin P= | 
КД (D110) Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
Sy ac n" NM | ү ү” (р11 1 Connection 9 (їп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
|| 1 0.5 0.5 ж. 
rt/ws пуз |0119 Connection 17 (іп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
10 1.0 10 10 10 10 15 10 i 
rt/ws br пуз rUws br br br br 
ll | Dii 
| | Е | 
| 1 | | 
| | 1 10 
rt/ws 
[| | | | ws - white 
|| | 1 sw = Маск 
PH fo red 
II | | rt = red 
10 br = brown 
i | | rt/ws - 
gn = green 
pra bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 or = orange 
F3Xi-Dimoi1l rs = pink 
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ШӘ Audi Аб Wiring Diagram 


0.5 
vi/gn 


2 
He peppy = 
i i 1 | Y ? 
В | Fog ! 
rt/ws | | li || 
[ 1 И ! 
| 10001000010 05 40 
опо L rUgr пуз rtws rUws п 
I l 
I І 
I 
І | 


2119 


281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ог 
AXI -120220823 rs 


white 
black 
red 

red 
brown 
green 
blue 
grey , 
liac | 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 120/ 22 


Secondary Air Injection Pump Relay, Engine/Motor 
Control Module, Intake Manifold Runner Control Valve, 
Secondary Air Injection Pump Fuse 


J299 
J623 
N316 
5130 
T2do 
т2і 
T17b 


T91 
T105 
V101 


/ 


0119 


ZN 
(D110) 


Secondary Air Injection Pump Relay 
Engine/Motor Control Module 

Intake Manifold Runner Control Valve 
Secondary Air Injection Pump Fuse 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 

Secondary Air Injection Pump Motor 


Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 17 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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gP Audi Аб Wiring Diagram 


J623 
“7105 1 \т105 105 105 105 
19 190 153 130 /26 15 

|| 

|| 

|| 
0.75 10 0.75 0.75 0.75 05 
ws/ge sw/gn ws vi gn gn/bi 


AI! 2 1 1 
a N318 Ес N75 N205 N208 E: N319 E ЕС F453 
y lo “тәр “тл тои Yfr2oe 
Ё m л rU n r [| VU 
| | ' ' I 1 aM 
1 І н ! н | н 
| | i 
4 75 75 75 75 75 5 
Es | e E s 28 Bm be ws = : s m 
Ба. || i { | | 
2E и ' I І AE 
Б. І i | 
Б. || н ! | и 
I ! І | " 
Ge ——— MÀ ——1 (0465 
Dis 
ro 
rt 
br 
gn 
bl 
gr 
li 
vi 
——————ÁÀ a —————— e 
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 pai 
AIIAN 1 rs 


"n m n n n n m m n ЕЕ! 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 120/ 23 


Cylinder 2 Intake Cam Actuator 2, Engine/Motor Control 
Module, Wastegate Bypass Regulator Valve, Camshaft 
Adjustment Valve 1, Exhaust Camshaft Adjustment Valve 
1 


F453 Oylinder 2 Intake Cam Actuator 2 
J623 Епдіпе/Моіог Control Module 

N75 Wastegate Bypass Regulator Valve 
N205 Camshaft Adjustment Valve 1 
N208 Camshaft Adjustment Valve 2 
N318 Exhaust Camshaft Adjustment Valve 1 
N319 Exhaust Camshaft Adjustment Valve 2 
T2ed 2-Pin Connector 

T2] 2-Ріп Connector 

T2lo 2-Ріп Connector 
T2oe 2-Pin Connector 
T2ou 2-Pin Connector 

T2p 2-Ріп Connector 

T91  91-Pin Connector, Black 
T105 105-Ріп Connector, Black 


(p1 17) Connection 15 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 87A (in Engine/Motor Compartment Wiring 


О! 50) Harness) 
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ШӘ Audi Аб Wiring Diagram 


ge 
2 
Be 
al 
$5 
gzu 
P 
Ес 
mu^ 
$c 
то 
ёс 
ar 
в 
as 

с 
то 
2 


т. ш юш m m m m 
S 
8, 
=ч 
© 
LJ 
=g 
E 
= 
152 
2. 
3 
t3 
©. 
mmm n e a e e | 
S 
2 
ж 
8 
2 


v "a 1” = n "a Il n VU 
| | 1 | l | | 
i | 1 | ! | | 
i 1 1 | ! | | 
05 05 05 05 0.5 0.5 05 
rt/ws suwi rt/ws rt/ws rt/ws пуз rt/ws 
| | 1 | l | | 
| | 1 | | | | 
| | 1 | | | 
| | 1 | | | | 


D180 -2-4 31 31 jj | 


309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 
AXI -120240823 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Module 


F452 
F454 
F455 
F456 
F457 
F458 
F459 
J623 
T2of 
Т209 
Т2оһ 
T2oi 
T2oj 
Т2ок 
T2ol 
T105 


(D180) 


No. 120 / 24 


Cylinder 3 Intake Cam Actuator 2, Engine/Motor Control 


Cylinder 2 Intake Cam Actuator 1 
Cylinder 2 Exhaust Cam Actuator 1 
Cylinder 2 Exhaust Cam Actuator 2 
Cylinder 3 Intake Cam Actuator 1 
Cylinder 3 Intake Cam Actuator 2 
Cylinder 3 Exhaust Cam Actuator 1 
Cylinder 3 Exhaust Cam Actuator 2 
Engine/Motor Control Module 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

105-Pin Connector, Black 


Connection 87A (in Engine/Motor Compartment Wiring 


Harness) 
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шо Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 25 


Cylinder 5 Intake Cam Actuator 2, Cylinder 8 Intake Cam 
Actuator 2, Engine/Motor Control Module 


J623 
mm M F464 Cylinder 5 Intake Cam Actuator 1 
& F465 Oylinder 5 Intake Cam Actuator 2 
105 yros 105 105 105 105 F466 Cylinder 5 Exhaust Cam Actuator 1 
127 168 na no 29 /89 F467 Oylinder 5 Exhaust Cam Actuator 2 
|| F477 Cylinder 8 Intake Cam Actuator 2 
J623 Engine/Motor Control Module 
E N427 Turbocharger Recirculation Valve Bank 2 
E T2om 2-Pin Connector 
T2on 2-Pin Connector 
0.5 05 05 05 0.35 0.5 Т2оо 2-Ріп Connector 
grisw T ge/bl sw/rt ge/sw gn/ge T2op 2-Pin Connector 
Т2оа 2-Ріп Connector 
L| T2ou 2-Pin Connector 
А 7105 105-Ріп Connector, Black 
Е ( D113) Connection 11 (іп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
І |» 
д 
Тот Ет, T200 T2op T2ou T20q 
1 VI 1 1 
Ge ЕС F465 E F464 E Fa67 ЕС F466 E: N427 F477 
{тот MT2on Yf1200 “тор Уто {тоа 
|| n n n 1/2. fl 2 
' | 1 E | [| І 
| I 1 І | I | 
, и н ! І | 
1 | Ё | II | 
10 0.5 0.5 0.5 0.5 05 0.5 
rt/ws rt/ws rt/ws rt/'ws rUws rt/ws rt/ws 
| | | | 
i | | | ! [| | 
| { 1 | І | 
н | | I | | | 
1 1 E ! i l ws = white 
! 4 i 4 I M d ы W 7 black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li 7 Шас 
vi = lilac 
ge - yellow 
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ог - огапде 
ГАГ 15095085371 rs = pink 
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Oil Level Thermal Sensor, Engine/Motor Control Module, 
Fuel Tank Leak Detection Control Module 


J623 
F476 Cylinder 8 Intake Cam Actuator 1 
® F478 Cylinder 8 Exhaust Cam Actuator 1 
105 тоз 105 105 1 1 Ғ479 Cylinder 8 Exhaust Cam Actuator 2 
190 1° 8 na i89 169 G266 Ой Level Thermal Sensor 
G400 Fuel Tank Pressure Sensor 
| J623 Engine/Motor Control Module 
|| J909 Fuel Tank Leak Detection Control Module 
ST3 Fuse Panel 3 
І SF6 Fuse 6 (Оп Fuse Panel F) 
05 05 05 0.35 0.35 0.35 Т2ог 2-Ріп Connector 
sw/gn sw/ws sw/br sw/vi ge/rt sw T20s 2-Pin Connector 


T105 105-Ріп Connector, Black 


01 13) Connection 11 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
*2 Хи 
ST3 * 


! ! ! ! 3 For Vehicles with Fuel System Diagnostic Pump 
ү: F476 E: F479 ЕС F478 G266 ШЕГЕН LS e *2  Referto Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
= 


yrz P on 5 ot = 6a 

| Е / 2 

I i 

I ! 

i ! 

05 0.5 0.5 0.35 0.35 0.35 
rt/ws пуз rUws ы ge sw 


10 
br 


| T2ot 2-Ріп Connector 
055 T3m 3-Ріп Connector 
| : T3s 3-Ріп Connector 
| T17b 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 
| T91  91-Pin Connector, Black 
| 
| 
T2or T3m T3m 


ws > white 
sw > black 
D113 
ro = red 
t = red 
T3s T3s T3s br = brown 
1 /3 
gn = green 
gr = grey 
Jo li = lilac 
Ў vi = lilac 
де = yellow 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ог = огапде 
DAT IIET] rs = pink 
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Wiring Diagram 


“то 1 1 "тә 91 Ҹ̧то 1 1 
[22 n 18 ло 123 27 i25 (26 
|| 
|| 
|| 
10 0.5 0.5 0.5 10 0.5 0.5 0.5 
ws/ge br gr ws sw/gn ws br gr 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
T5bc TSbc TSbc TSbc TSbd 1754 TSbd ты 
уз ут i (уз [уз ут i Ns 


TSbe 
um 
10 0.75 
ge/sw ge/sw 
351 352 353 354 355 356 


358 


359 360 361 362 363 364 or 
AXI -120270823 rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 120/ 27 


Heated Oxygen Sensor, Heated Oxygen Sensor 2, 
Engine/Motor Control Module 


G39 
G108 
J623 
T5bc 
T5bd 

T91 

219 

228 


ЖА 
(D114) 


Heated Oxygen Sensor 
Heated Oxygen Sensor 2 
Engine/Motor Control Module 
5-Pin Connector, Brown 
5-Pin Connector, Black 
91-Pin Connector, Black 
Oxygen Sensor Heater 
Oxygen Sensor 2 Heater 


Connection 12 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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1 ym 1 1 
157 ЕР 141 129 T 
10 0.35 0.35 0.35 0.35 
br/ge gr/ws grirt rt/sw п/уі 
,T17a T17i 
11 
0.35 
rUsw 
0.35 
rUsw. 
B^ 
0.35 0.35 0.35 
rt/sw rt/sw rt/vi 


0.35 


365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 Or 
AXI - 120080823 rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 120/ 28 


Brake Lamp Switch, Oxygen Sensor After Catalytic 
Converter, Oxygen Sensor 2 After Catalytic Converter, 
Engine/Motor Control Module 


F Brake Lamp Switch 

G130 Oxygen Sensor After Catalytic Converter 
G131 Oxygen Sensor 2 After Catalytic Converter 
J623 Engine/Motor Control Module 
T4ak 4-Pin Connector 

Т41  4-Pin Connector, Black 

T4m  4-Pin Connector, Brown 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
17-Pin Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, 
Black 
T91  91-Pin Connector, Black 
Z29 Heater for Oxygen Sensor 1 After Catalytic Converter 


Т17і 
T170 


Z30 Heater for Oxygen Sensor 2 After Catalytic Converter 
( 45 ) Ground Connection Behind Instrument Panel, Center 
( 199 ) Ground Connection 3 (in Instrument Panel Wiring Harness) 
(B335) Connection 54 (in Main Wiring Harness) 1 


D1 15) Connection 13 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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0.35 10 
br br 


379 380 381 


Wiring Diagram 


1623 
то ‘T91 
|55 "n 
u 
Е u 
0.5 10 
ws/bl ws/vi 
TI7b 05 : 
1 rUgr 
u 
0.35 0.35 
ws/bl ws/vi 
(@ | 
| П 
0.35 0.5 0. 0.35 
ws/bl ter rUgr ws/vi 
a 


5 
Т3сс Т3сс T3cd T3cd 
Ж | | ір 


Зсс 3са 
3 3 
05 0.5 
br br 
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 


AXI -120290823 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 


orange 


pink 


No. 120/ 29 


Engine/Motor Control Module, Exhaust Door Control Unit, 
Exhaust Door Control Unit 2 


J623 
J883 
J945 
T3cc 
T3cd 
T17b 


Engine/Motor Control Module 

Exhaust Door Control Unit 

Exhaust Door Control Unit 2 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 


T91  91-Pin Connector, Black 


777 
( 397 | 


м / 


(8573 


\ 


Ground Connection 32 (in Main Wiring Harness) 


Connection 40 (in Main Wiring Harness) 


\ 
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шо Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 30 


Radiator Fan Control Module, Engine/Motor Control 
Module, Radiator Fan Control Module 2, Radiator Fan, 
Jes Radiator Fan 2 


J293 Radiator Fan Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
J671 Radiator Fan Control Module 2 
T4bf 4-Ріп Connector, On the Radiator Fan 
T4bg 4-Pin Connector, On the Radiator Fan 
T4fm 4-Ріп Connector, Near the Radiator Fan 
T4fn 4-Ріп Connector, Near the Radiator Fan 
T5  5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber 
T91 91-Ріп Connector, Black 
T105 105-Ріп Connector, Black 
V7 Radiator Fan 
V177 Radiator Fan 2 


/ \ 
( 685 | Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 


| K21 ) Connection 1 (in Radiator Fan Wiring Harness) 


ы Pre-Wired Component 


ws > white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br - brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = (геу 
li - Шас 
vi = lilac 
де = yellow 
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ог - огапде 
Pax 1 rs = pink 
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Transfer Fuel Pump, Fuel Pump Control Module, Епдіпе/ 
Motor Control Module 


G6 Transfer Fuel Pump 
J538 Fuel Pump Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
SB2 Fuse 2 (On Fuse Panel B) 
ST3 Fuse Panel 3 

SB3 Fuse 3 (On Fuse Panel В) 
SB4 Fuse 4 (On Fuse Panel B) 
T4bh 4-Ріп Connector 

T6ar 6-Ріп Connector 
T17b 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 
91-Pin Connector, Black 


a 
е 
ғ 
P 


с 
ы 
am 

зь 

Z in - ШЕШ NE шш ыш NN шш 


) Ground Connection 12 (in Main Wiring Harness) 


es n a 5 мәнер) 
a3 
М Kor 4 
IOE 
ЛЫҒЫ c» 


} Ground Connection 2 on Center Tunnel 
rer rUgr rUgr — 


шш шыш шш m mm иш 
N 
іл 
N 
іл 
N 
іл 
/ œ 
Со 
PA 


( B635) | Positive Connection 3 (87) (in Main Wiring Harness) 


{ыш ST3 * Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 


ays 
е] IMAO 
М i Те Na Ma 3a 4a 
/ / 


- - oum ша эш же m 
-— шыш тын шыш шшш m (с 


0.35 0.5 
rt/vi 


a 
" 


> 
іл 
ы 
© 
pa 


ны s ws - white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
таа T4bh mus c Буш br = brown 
gn = green Protected by copyright. Copying for private or commercial pu ; no 
ЕЕЕ gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Or - orange 
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Wiring Diagram 
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No. 120/ 32 


Assembly Mount Control Module, Assembly Mount 


Actuator 1 


J533 
J931 


Т2оу 


Data Bus оп Board Diagnostic Interface 
Assembly Mount Control Module 

N513 Assembly Mount Actuator 1 

N514 Assembly Mount Actuator 2 

ST2 Fuse Panel 2 

SF4 Fuse 4 (On Fuse Panel F) 

2-Pin Connector 

T2ow 2-Pin Connector 


T10an 10-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left 


Front 


T28  28-Pin Connector 
32-Pin Connector 


T32b 


ГА \ 


( 43 ) Ground Connection on A-Pillar, Lower Right 
) Ground Connection 14 (іп Main Wiring Harness) 


) Ground Connection 33 (in Main Wiring Harness) 


» CAN Bus Extended High Connection 1 (in Main Wiring 
/ Harness) 


CAN Bus Extended Low Connection 1 (in Main Wiring 
Harness) 


"dili 
(B281) Positive Connection 5 (15a) (in Main Wiring Harness) 


(B321) Positive Connection 7 (30a) (in Main Wiring Harness) 
QS 


ы Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
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No. 120/ 33 


Assembly Mount Sensor 1, Assembly Mount Sensor 2, 
Assembly Mount Control Module 


С748 
С749 
J525 
J931 
T3ce 
T3cf 

Т10ап 


T17a 


Assembly Mount Sensor 1 

Assembly Mount Sensor 2 

Digital Sound System Control Module 

Assembly Mount Control Module 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

10-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left 
Front 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

28-Pin Connector 


) Connection 27 (іп Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 28 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Refer to Applicable Sound System Wiring Diagram 
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Wiring Diagram 
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No. 120/ 34 


Fuel Gauge, Fuel Level Sensor 2, Instrument Cluster 
Control Module 


G Fuel Level Sensor 
G1 Fuel Gauge 


G169 Fuel Level Sensor 2 

J285 Instrument Cluster Control Module 

T6aq 6-Ріп Connector, Black 

T17h 17-Ріп Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 
T170 17-Ріп Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, 


Black 
T32 32-Ріп Connector 
Y24 Display Unit in Instrument Cluster 


(411) Sensor Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


\ Instrument Cluster CAN Bus High Connection (in Instrument 
MX. / Panel Wiring Harness) 


Gona Instrument Cluster CAN Bus Low Connection (in Instrument 
V. 4 Panel Wiring Harness) 


A Instrument Cluster CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring 


N 708) Harness) 
e700) Instrument Cluster CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring 


\ СУ Harness) 


ы Refer to Applicable Wiring Diagram for Data Bus Networking 
*2 Data Bus Wire (CAN Bus) 
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шо Audi Аб Wiring Diagram No. 120/ 35 


Powertrain CAN Bus High Wire Junction 


рп J217 Transmission Control Module 
T16a 16-Ріп Connector 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
ié " v 7 ж ‘a Station, White 
"E j a л п4 j /6 ^ 15 2 T46a 46-Pin Connector 
TV33 Powertrain CAN Bus High Wire Junction 
TV37 Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 
( E93) CAN Bus High Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
( E94 | CAN Bus Low Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
0.35 035 035 0.35 -— 
035 m cbr о/ж ойы ойы *  Referto Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
bs swivi bl/sw | 
or/sw 
0.35 
ог 
Т17а T17a 
13 14 
0.35 0.35 
or/br or/sw 
ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
"n m br = brown 
TV33 gn = green 
TV37 bl = blue 
gr = grey 
li - Шас 
vi = lilac 
ge - yellow 
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